KAROLINA EMILIA GRZYMALA 


przeżywszy lat 86, po dlugiej i ciężkiej chorobie, opatrzona SS, Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 8 Stycznia 1900 roku. 


W smutku pogrążona rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


które się odbędzie we Czwartek dnia 11 Stycznia b. r. o godzinie 8 rano, poczem o godzinie 9 na eksportacyę 
zwłok wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Lakied pogrzebowy A. Szafrnńskiego w Krakowie. W drukarım Josete Remane Aakochkiegv w Forańóww 


